Répertoire de musique ancienne 


Jacques Arcadelt 
Chansons françaises 
1553-1554 


Edition numérique (DVG 22024) 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
92 
33 
34 
35 
36 


Je ne veux plus à mon mal consentir 

Je ne me confesseray point 

Je ne sçay que c'est qu'il me fault 

Quand viendra la clarté 

Hélas mes yeux pourquoy veistes vous onc 
Vous n'aurez plus mes yeux la jouissance 
L'hiver sera et l'été variable 

Vive sera et tousjours pardurable 

Les yeux qui me sçeurent prendre 
Souvent amour ne sçay pourquoy 

Dieu inconstant pourquoy as-tu laissé 


Qui pourra dire la douleur 


